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भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 15 नवम्बर, 2023 


संदर्भ: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (722).--भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के 
उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनूसूची में दिये गये 
मानकों में संशोधन किये गये हैं| 


अनुसूची 
क्रम | स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक | संशोधनों की संख्या संशोधनों की तिथि जब तक मानक 
सं. एवं तिथि प्रतिस्थापन तिथि | तीसरे स्तंभ में इंगित 
संशोधन के बिना भी 
लागू रहेगा 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 आई एस 8144 : 2018 संशोधन संख्या 1 10 नवम्बर 2023 9 नवम्बर 2024 
बहुप्रयोजी शुष्क बैटरियाँ -- विशिष्टि नवंबर 2023 
(दूसरा पुनरीक्षण) 
2 आई एस 16246 : 2015 संशोधन संख्या 1 10 नवम्बर 2023 9 मई 2024 
आग से प्रभावित होने पर सीमित परिपथ एकीकरण नवंबर 2023 


7528 GI/2023 (1) 


1100 वो.ए.सी. एवं 1500 वो.डी.सी. तक एवं 


सहित कार्यकारी वोल्टता में अग्नि द्वारा प्रभावित हो, 


धूयें एवं संक्षारी गैसों के अल्प उत्सर्जन वाली, स्थिर 
संस्थापन में फॉयर सर्वाइकल केवल, थर्मोसेटिंग 
इंसुलेटिड विशिष्टि 


भाग 1 कवच वाली केबलों के लिए आवश्यकताएँ 


नवंबर 2023 
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वाली, इलेस्टोमर से विद्युत रोधित केबलस — 
विशिष्टि 
3 आई एस 17505 (भाग 1) : 2021 संशोधन संख्या 1 10 नवम्बर 2023 9 मई 2024 


पी राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम) 
[विज्ञापन-11/4/असा./594/2023-24] 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 


(Department of Consumer Affairs) 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 15th November, 2023 


Ref: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (722).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of 
Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, 
particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established. 


SCHEDULE 
SI No., Year & Title of the Indian Standard No. and Date of Date till which the 
No. Month/Year of the | Establishment of the standard without 
Amendment Amendment the amendment as 
mentioned in 
column 3 shall 
remain in force 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 15 8144 : 2018 Amendment No. 1 10 November 2023 9 November 2024 
Multipurpose Dry Batteries — Specification November 2023 
(Second Revision) 
2 IS 16246 : 2015 Amendment No. 1 10 November 2023 9 May 2024 
Elastomer Insulated Cables with Limited Circuit November 2023 
Integrity when Affected by Fire — Specification 
3 IS 17505 (Part 1) : 2021 Amendment No. 1 10 November 2023 9 May 2024 


Specification for Thermosetting Insulated Fire 
Survival Cables for Fixed Installation having Low 
Emission of Smoke and Corrosive Gases when 
Affected by Fire for Working Volatgs upto and 
Including 1100 V A.C and 1500 V D.C 


Part 1 Requirements for Armoured Cables 


November 2023 


P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM) 
[ADVT.-HI/4/Exty./594/2023-24] 
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